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取扱説明書 



この取扱説明書をよくお読みになり正しく 
お使いください。 

とくに「まをのために必ず守ること J をご 
使用前に必ず読んでま全にお使いくださし、。 

•この説明書はお読みになった後、お使いにな 
るかにびし、つでも見5れるところに保存のう 
え、ご使用中にわからないことや不具合が生 
じたとさ、お役立てください。 

•保詔書はおず「お買上げ曰-服売店名」など 
の記入を確かめて、販売店からお受け取りに 
なり説明書と共に保存してください。 



お客さまご自身では据巧工事をしないでくだ 

さい。（安全や機能の確保がでさません） 



0003 R872HA 1401 


[お願い] 


正しく使っていただく 
ための情報でず。 


より便利にご使用いただ 
くための情報です。 


細部の機能説明です。 


参照ぺージを示します。 


-ご使用のまえに- 

安をのために化ず巧ること 4〜已 

ま全のためのお願い . 6 

各部のなまえとはた5き . 7 

表示部•操作部のなまえとはた5を . 8 

使用前の準備 

燃料 . 9 

給油 . 9〜1 日 

運転開始前の準備と確認 . 10 

使いかた- 

ふだんの使いかた 

点火•消火•温度調節 . 11 

すぐ点乂させるには（クイック点乂） . 12 

いろいろな使いかた 

時計の合わせかた . 13 

「入」タイマー運転のしかた . 14 

いたずら防止に(チゎイルド□ック） . 15 

停電のとさ . 15 


日常の点横•手入れ 

シーズンはじめ . 16 

使用のたびに . 16 

1か月に1回程度 . 16 

1か月に1回政上 . 16 

1シーズンに1〜2回 . 17 

サブタンクの水抜き . 17 

巧期巧検 . 18 

地震などの災害び発生したとさの点検 . 18 


故障•異常の見分けかたと処置方法 . 19〜リ 

修理 馆 R 品交換のしかた） . 22 

保管 (長期間使用しない場合） . 22 

据付け . の〜25 

保証とアフターヴービス . 2目〜27 

仕様 . 裏表紙 
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巧全のためにがず守ること 


■羣示と図言壁 D 意ほは' 巧のとおりに「(蘭ガソリン麟割：1^絶対に巧りなし、 r® 分臟止 
なつていまず。 、ブ - し - ^ - 


© li 溝い を f 劈5なら巧く I 


A ま意 


力ーテン•巧燃巧近接禁止 

(過熱により火災の原因に 一 
なりまず） /vA 



通風に直接あた5ない 

温風を長時間、直接身体にあてない。 
お子をまや身体の不自由な方が使用に 
なるとをは、まわりのひと乂— 

がほ意してください。 fV I 

(値温やけど•脱水症 
がの原因(こなります） 禁止 

分解修理の禁止 

(感電事故の原因じなります。不完 
全な修理は危険です） 




給油時消义 

(火災の原因になります） 


— 。ィバ曲 . 

P)( 


異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しなし、。 

(異常燃焼のおそれが 乂 — V 
あります） 1 


% 



販売店に点巧’修理をご相談くださし三 

高温部巧触禁止 

温風の出口や給排気筒トップは燃焼 
中-停止直をは高温になつていまず。 

(やけどをします） yCiSN 




修理は販売店にご依頼ください I 

改造巧用の禁止 

温風をダクトなどでこたつへ弓 I き这む 
などの改造はしない。 

(火災や排気ガスが室内に /Ov 
もれる原因じなります ） iNJ 



湯をれ巧認 

給油□口金は確実に締める。 
(火災の原因じなります） 



電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、 
物を乗せたりしない。 

また、コードを持つて 
引き巧かない。 V y 

(火災や感電の原因に ^ 

なります） "" 



雷源プラグは膜に差し込む 

(火災の原因じなります） 



拼気ガスに注意 

愛がん動物や植木などに排気ガスを 
ちてない。 

(動物が死んだり、植木が 
枯れる原因じなります）\〇/ 
W || 禁止 


長期間巧用しないとをは 
電源プラグを巧< 

(火災や予想しない事故 
の願になります） fS ^ 



電源プラグのお手入れを 

ときどき電源プラグを巧き、ほこりを 
取除く。 

(火災の原因じなります） 









♦本体周辺の空間寸法を確保する ;•居室の暖房 W がの用途で使用しない 

(マントルピース巧据付けについてち下記寸まを確保ずる）！巧のよラな場所では使わない 



•製品の周辺や給排気筒トップ 
周辺に可燃物を置かない 

(過熱により火災の原因じなりま 




•使用中にエアーフィルターを 
はずさない 

♦エアーフィルターをはずした 
まま使巧しない 

(ほこりが機器内部に 

入り、故帛の馴じ(\) 

なります）& 、一^ 



•燃焼中は電源ブラグを抜いた 
り、元電源ヴレーカー)を切 
らない 

(余熱により故障 乂 — V 

する因(こなり へ） 

まず） 


•熱に弱い巧面は保護する 

熟に強いマット類を啟く 
(床面が変色したりそりかえる 
ことがあります） A 



•腰をかけたり、物をのせたり、 
強いショックをあたえない 

(変形’故障 • 給排気部品のはず 
れる原因じなります） 


♦雷のとさ 

巧源プラグを巧く 

(故腾するおそれがあります） 


E^LJ# 



各部のなまえとはたらさ 
安をのためのお願い 
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温風吹出 □ 



各部のなまえとはに5さ 
巧全のためのお願い 
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競！!•就側のなまえとはがき 


「チャイルドロック 


打油確認ランプ 


カー トリツジタンクに‘灯油び 
あるか、サフタンクに水び 
遇っていないか、給油フイル 
ターにごみがたまっていない 
か歴認ずる。 P 17 参照 


表示部 


運転中は温度表示をする。運転 
スイツチ切のとき時刻を表示す 
る。また、異常で運転停止した 
とさは、エラーモード（故障- 
異常状態）を表おする。 


♦ 時刻表示のと 
さ点滅 

♦おはよラタイ 
マー運転中は 

だの 


溫度/時里現巧 0) 叫 

10 . 0 IT 


3砂押し 温度/タイマー設定 


ンプ消灯 〇 
ンプ点滅 - 来 - 
ンプ点打米 


W マ- 

關1ラ川 

入タィト 
颇 にランプ j 


，時計 
i •温度 
I• 入タイマ - 職 11 
I• 入タイマ - 颇 J 2 jj A 


【離ランプ 


クイック点か 


〇入タイマー 



離/タイ7—號ポタン 

設定温度、現な時刻、入タイマー 
の設定に使ラ。 


觀减ツチ 


クイック点义スイッチ 


チャイルド□ックポタン 

おテごまやぺットなど 
によるいたず b 防止に 
使う。 


入タイマ—ボタン 

何時に運転開始す 
るかを2通0設定 
でさる。 


わか0やずレボタンだか6 
操作ちカンタン！ 




A 危険 ガソ U ン厳禁 


■必ず J 旧1号灯油を使ラ 

ガソリン、変質巧油、不純ロミ由などは、絶対に使用し 

ない。__ 

口油とガソリンの見分けかた 
指先につけて息をふをかけまず。 

(火の気のない巧で巧ってください） 


( ガソ U ジ ) 




めれたままです ずぐをいてしまいまず 

■変質な油とは 

♦ボリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。 
♦日光のあたる場所で長期間保管したちの。 
•温度が高い場所で長期間保管したもの。 

見分けかた 

水よりもをびついていた6を質丹油です。 

を質のひどいものは、黄色みを帯びたり、 

すっぱい臭いがしまず。 

■不純な油とは 

♦かやごみび混入したちの。 

•灯油の油饮ぷ日油、機械油、ガソ U ン等)が 
混入したちの。 

•助燃剤等が混入したちの。 

■誤って変質な油、不純好;’由を使用 
した場台はが障しまず 


デジタル表示部にエラー表示 

£ -G ‘,1 巡 

f - I '引が 


販売瞄こ 
修理巧巧をずる。 


■保管のしかた 

♦•打油専巧①着色容器を使ラ。 

•义気、高温、直射日光、ごみ、雨水を避けた場酣〔保管ずる。 
•ガソリンなどと一緒に保管しない。 




付属の給;由□□金キヤッブを使用しまずと手を巧さずに 
給油ずることびできまず。 


■力ートリツジタンクに給油ずる 

〇 タンクドアーを開け力ートリツジタン 
クを取り出ず。 I 


カート U ツジタンク 



I 給油□□金に給油□□金キヤップをか 
f ぶせて取りはずず。 



給油□□金キゎッフ 
/ (付属部品）\ 





k ミ主油ポンプを使って油量計を見な 
f が5、あふれさせないよラに給油 
ずる。 

参ミ由 m •の透明部分の半分びオレンジ色に変 
わった5給ミ由をやめてください。 

•ミお星計は必ず正面か6見てください。 

横か5見るとオレンジ色が料りにくくミをを 
あふれさせる恐れびありまず。 



給油ずるとき、水、ごみなどが入6な 
[33 ISi しリ いようにま意してください。 

(燃焼不良の原因になりまず） 


worn 〇!料•総由) 


燃料.給油 

表一一^.操作部のなまえとはた5走 
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使用前のを i (指油術開胤的)笔備と確認) 


運転前の i と確認 
給な 
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温度調節 


消义のしかた 


点义のしかた 


表示部•操作部 


固 : 固 !1 



運乾スイッチを巧ず 

参運転ランプと温度ランプ-温度 
表示び点なします。 

♦しばら<して点乂、温風び出ま♦灯油気化用ヒーターび暖まるのに 
ザ。 日〜6分かかります。 


表示き15•操作部 

蛇,田 化め扣/ミ ■'唯け MITSUBISHI 

Eud 端端 口 

扣巧イマー蛇 \ 

出 A 」 SE3 (ミ?!) 


運転スイッチを巧ず 

•運転ランプび消巧します。 
♦しばらくして送風び止まりま 


♦外出するとさは、必ず消乂してく 
ださい。 

♦ 時計合わせをすると時刻を表示し 
ます 。…… Pnl 


現在の温度が設定温度より約3で高くなると自動的に消乂し、 
設定温度まで下がると自動的に点火しまず。 


表示部•操作きに 

設定混度/時髓の通度/せ9時計 

が 1:1'? の端 ? マ - 

-- 〇入夕か 

温度/タイマー設定 _ 

广ブ A ) 戶入タィマ. 

時 せ 


么ボタンを巧ず 

•押すごとに1たずつ温度が上び 
0ます。 

巧ボタンを巧す 

•押すごとに1でずつ温度び下 
び0ます。 


•希望温度は、日た〜3日での範固で 
調節で定ます。 

♦ 温度調節は運転スイツチ r 入」巧態 
で巧います。 



点乂•消火.溫度調節 
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の使いかた < すぐ点火をせるには(クイジク獻0 

運転スイツチを押してから点火するまでの時間を短くするには、クイツク点火スイツチを使用します。 



クイック点义にごし、て 


クイック点乂スイッチを押しておくと、灯油気化用のヒーターを予熱しておさますので運転ス 
イッチを巧すと約30秒（温度条件により1分程度かかる場合びあります）で点火します。 


表示部•操作部 



クイック点义スイッチを巧す 

•クイック点乂ランプび点灯 
し、クイック点乂モードにな 
ります。 


♦クイック点火スイッチは、前をつて押してお<ス 
イッチでず。 

運転スイッチを r 入」にする直前に押してを効果は 
おじません。 

♦ 再度クイック点乂スイッチを押すと解除され、ラ 
ンプが消'丹します。 

• クイック点乂スイッチを巧した状態で24時間放 
置すると自動的にクイック点义び解除ごれ、ク 
イック点火ランプび点滅します。（クイック点火 
スイッチをちラー度押すと点滅び消えます） 
※クイック点火中は約1 20 W の蜜力を消費しま 
すので、切り忘れによる電力消費のムダを防止 
します。 

• クイック点火は外出のときなどにお使しルすこだく 
と便利ですび、通常のご使用では、節約のため 
「入タイマ~」でご使用になることをおすずめしま 
す。 


壁サーモについて 


•室內の温度計と現在の温度表示が合わない 

現在の温度は壁ヴーモび測定した湿度を表示しています。室内の他の温度計とは測定位置び異なる 
ため一致しない場合びあります。 

また現在の温度び設定温度より3で高くなってを消火しない場合びありますげ、異常ではありませ 
ん。 

•室温コント□ールが安定しない 

製品の堅ヴーモ部に温風び流れていることがあ0ます。壁ヴーモを温風の影響のないところに移動 
してくださし、。 
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運転スイッチを「切」にず 
る 


- 巧ボタ、ノと必ボタンのい ♦工場出荷樹ま10 : 00です。 

駐 定遍度/气甲在の通度/せ •お it ホれかを押す 

10 I 00 な苗；♦時計ランプび点滅します。 


溫度/タイマー設定 

CTIS 

時 巧 


ブボタンと么ボタンを巧 
して現在の時刻にをねせる 


♦ ブボタンを巧すと日〜23時まで切換 
えます。 

• 么ボタンを}甲すと00〜59分まで切 
換夕ます 

参1秒 1 U 上巧し続けると早送りします。 


4i 


〇入》イマ 
〇入》イマ HW 


時刻合わせが終わると己 
秒後に時計がスタートし 
ます 

•時計ランプび点;なし、時刻表お 
ランプ(時刻表お部中央のコロ 
ン)が点滅しまず。 


>運転スイッチを r 入 J にすると、直ちに 
時計びスタートします。 


設定温度/暗雕の為度/巧 

88 : 8S 


MITSUBISHI 


•+ ■■は勵 luiyun 



〈条件> 時計合わせは運起スイッチを I ■切」にしておこないまず。 
表示部•操作部 I B 



S の合わせかた 
クイック点义 
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啜^ろな使いかた 

[义]タイ7—運廣のしかた 


(か-ミンがジブ nil 能付) 


r 入タイマー i 」 r 入タイマー2」でそれぞれタイマー時刻を設定すると、平日と休曰、朝と夕のように2通り別々の設 
定びでをます。 



表示部•操作部 


(§) 


運乾スイッチを押して 
r 入 J にずる 


♦入タイマー1の初期設定は 
5 : 00です。 

♦入タイマー2の巧]期設定は 
7 : 00です。 


軒又タイマ -( 


お就度/時お在。 S 度/巧〇時れ 


入タイマーボタンを押す 

•入タイマー時刻1ランプび点な 
し、入タイマー1時刻を表示し 
ます。 

巧么ボタンのいずれかを押ず 

•入タィマー時刻！ランプび点滅 
します。 


>時計び未設定のときは操作びでをません。 
>入タイマーボタンは押すごとに 
入タイマー時刻！-♦入タイマー時刻2 
乂タィマーぉ除^~^ 

と切換わ0ます。 


入タイマー1時刻を合わはる 

•時計合わせのしかたと同じです。 

…… 0 ^ 3、4 参照 

入タイマー1時刻にほどよい温貴になるよう 
にウオーミングアツプ運乾で点乂を行いまず。 


ウオ—ミンクアツブ運転とは 30分前の室温5た未滴日 tH 化锦 15 TO ± 

入タイマー設定時刻の 30 分前に室温を検知し、その結栗に 運乾開始品巧分前16せ前 ’’ 6 品’’ 

よりち表のように一定時間早目に運転を開始する運転です。---- 

♦ 現在の時刻から 30 分が内に入タイマー設定時刻び設定されてし语と、ウオーミングアップ運転は巧ね 
ず、入タイマー時刻に運転を開始します。 


遇度/タイマー設定 


f 


チャイルド□ツ< 


チャイルド□ックについて 
「、_夕 vfv — 重昆 D しか t 
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チヤイルド□ツクについて/停電のとき 
「とタイマ—運乾のしかた 
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点検-手入れのときのを意 



■使用のたびに 

♦排気ガス 

排気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検します。排気ガスび室内に漏れ 
ていると一酸化炭素中毒の恐れびあり非 
常に危険です。 

•ミ由ちれ、油のたまり、油のにじみ 

置台に油をれ、油のたまり、油のにじみ 
がないか点検します。 

♦周囲の可燃物*引义物 

本体の上や周囲-給排気筒トップの周辺 
に可燃物、弓 I 乂物びないか点検します。 


■ 1か月に1回な上 

•外観の清掃 

製品が観 • 温風吹出口などのミちれは、乾い 
たやわらかい布などで、されいにふさとり 
ます。 

シンナー-アルコール-ベンジンなど 
は使用しないでください。 








嚇点が臥れ 


•必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品び冷えた状態で行つてください。 
•お手入れの際は、けび防止のために手袋の着用をおすすめします。 



•手入れのとをの注意 
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■1 シーズンに1〜2回 


•徹由フィルターの清掃 

給油フィルターは、ゴミを除まし、本体内部に入らないようにするための部品です。 

表示部のけ了油確認ランプ」が点滅するとをはカートリツジタンクの灯油び無くなったとさと、 
給ミ由フィルターび巧れたときです。力ート U ツジタンクに打油が残っていて点滅している場 
合には給油フィルターを清掃してください。 


1 . カート U ツジタンクを取り出す。 

2. 油受けざらを取り出す。 

3. 給油フィルターに付着したゴミを取り 
除ぐ。 



• 新品の給油フィルターに交換する場合は 
サービス部品の D 41 1己36日4と交換する。 


4. 油受けざら■カートリッジタンクをもと 
どおりにセツトする。 



■サブタンクの水巧を 

♦サブタンクに水び多量にたまると、サブタンク内に丹油び残っていても E -01 を表示し、口 
油確認ランプび点減して、運転を停止します。この場合はサブタンク内の水抜きを行ってく 
ださい。 

1. カート IJ ツジタンクと油受けざらを取り 
出します。 

2. 付属のスポイトでサブタンクの 底にた 
まった水 を抜いてください。 

(スポイトの先端をサブタンクの底面に 
あてて2杯分抜さ取る） 

3. 油受けざら、カートリッジタンクををと 
どおりにセットする。 

'サブタンク 


r か1501 力-トリッジタンク*保管容器に水の混入していることが考えられまずので、点検を行い， 

レ U 水をおき取ってください。 















☆地震などにより製品に振動、衝撃び加わったときは、運転をする前に必ず;欠の点検を実施してください。 
点検内容 

•給排気回0のはずれ、漏れの確認 
♦油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいびしたり、目がチ 
カチカするときは使用を中止して「お買上げの販売闻またはお近くのに養電機修理窓□-ご相談窓□」 
へ修理を依頼して<ださい。 




醜 


2シ—ズンに1回、就 B 点脱 
おずすめします。 


長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になりまず。 
未然にトラブルを防止し巧むしてご使用いただくたゆ、 
シーズン終了後などに、「お買上げの販売店」、または「兰菱 
電機修理窓口 -ご相談窓口」に目〜27ぺージ)または修理 
資格者〔(財）日本石油燃焼機器保守協会 ( TEL :03-3499- 
2928) で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理が 
など〕のいる店で定期点検を受けてください。 

定期点検-交換部品の費用は、お客さまにご負担いただを 


定期点検を 
，受けましょう 



謂 

弊： e 寫, 


抽裏などの災害が発生したときの点巧 


地震などのが害が発生したときの！ 


18 




■表示ランプにより異常をお知5せしまず 


運転ランプが 
点打しない 


電源プ5グびコンセントか5 
抜けている _ J 

異常過熱防止装置び作動している 

-< 

異常着乂検知装置び作動している 


電源プラグをコンセントに確実に差 
し込む 


「お買上げの販売店」にご相談ください 


巨一00 


停電びありませんでしたか？ 
停電安全装置び作動した 


運転スイッチを巧しなおし 

時刻設定をする …… 115 ] 


打細確認烹ンブぶ南紅.、 

'，あな.点滅ず.る け-：..:'、;■で-一…:' 

※ランプ点0: 

制20分間燃焼できる 
《ランプ点滅：： ■, 

t - '• 燃焼停止ずる J 


カートリッジタンクに灯油びない^給油する 

カート U ッジタンクに灯油びある\給油フィルターに付着した 
場合は、給油フィルターにゴ三び1ゴミをきれいな打油で洗浄し、 
付着している /ゴミなどを取り除く …… llil 


点-が表あと巧租趕覇 

うンプか庶诚する…ピ V ふ ' 


サブタンクに水び入っている 


サブタンク巧の水を付属の 
スポイトで抜き取る …… | ii | 


給排気筒トツプの先端び塞びれて\給排気筒トツプ先端部に遮へい物び 
いる ノあれば取0除< 


電源周波数の取り込みエラー 


一旦電源プラグをコンセントか!5抜 
いて差し込みなおす 


エアー フィ ルターに ほこりび 
つまって 

過熱防止装置び作動した 

温風吹出□がしや開されて 
過熱防止装置び作動した 


エアーフィルターを清掃する 


温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 


異常燃焼している 
(異常燃焼検知装置の作動） 


給排気筒トップの給気口 -排気口が 
異物でふさびれていないか確認し、 
異物を取り除いてから運転スイッチ 
を押しなおしてください 


変質灯油-不純灯油の混入 


「お買上げの販売店」にご相談くださし、 


故障.異常の見分けかたと処置！ 


こんなとさ 
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備•異常の見分けかたと処訪ま（つづき) 


現在の温度表示, (H): 


壁サーモ温度が32で1；(上 


そのままご使用ください 

室温び下がってを表示び変わ日ないときは 

「お買上げの販売店」にご連絡ください 


現在の温度表示 （L) 


壁ヴーモ温度び6で未満 


そのままご使用ください 

室温び上がってを表示が変わらないときは 

「お買上げの販売店 J にご連絡ください 


E— 09 


「お買上げの販売店」にご連絡ください 


E-02 E-07 

E— 03 E— 08 
E— 04 E-14 

E —05 


故障です 


電源プラグを抜さ、「お買上げの販売 
店」に表示の内容をご連絡ください 


E-17 
運乾ランプが 
点滅する 


強い地震や衝撃を受けていま 
せんか？ _ 

巧震自動消义装置び作動した 

遍風吹出口びしゃ開されて過熱防 
止装置(オートカット)び作動した 


『地震などのが害び発生したとを』 

の点検頂目を確認し運転スイツチを 
巧しなおす 


遍風吹出口のしゃ開物を取0除さ運 
転スイッチを巧しなおす 



故障.異常の見分けかたと処置 i 


こんなとさ 


7まはし 
かい _ 正 
んてパは？ 
せしッドか 
ま気卜？ - す 
いがスかリま 
て長にす知い 
れ延部ま検て 
ずで続いれれ 
は筒 接てずら 
び気？のれはけ 
筒排か筒5筒付 
気いん気け気取 
ちちせちつち< 


現在の温度表示と他の温度計で測定 
した室温び一致しない 


曰分に一回程度温風び変化する 


すぐ点义しなし、 

ピシッピシッと音げする 
ゴツンゴツンと音がする‘ 


運転スイッチ『入』でなかなか点乂 
しなし、 


1ピシッピシッと音びする 
g ： ゴツンゴツンと音びする 

そ 

の時刻表示び進む 

地 


燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 

同ーコンセントにノイズを発生しやすい製品び使用 
されている場合に、生じることびあります 


•現在の温度は壁ヴーモび測定した温度を表示 
しています。測定位置の違いにより一致しな 
いことびあ0ます。 

♦温度調節がラまくいかない場合は背面カバー 
に取付けてある壁ヴーモカノ (一を上方にスラ 
イドしてはずし、温風、直射日光や冷風の影 
響を受けない場所に木ネジまたは、両面テー 
プで固定してくださし、。 

•サーモリード撒は無强こ引っ張らないでくだ 



燃焼制御装置び働いているためです 


運転スイッチを「入」にしてから口油気化用のヒーター 
び暖まるまでに己〜目分かかり、その後点火します__ 

燃焼器の熱伸縮音ですので異萬ではありません 
現在の温度表示び設定温度より高いと点乂しません 


故障.異常の見分けかたと処置方法 


2 


















製品の据付けは販売店.工事店び义災予防条例などに基づき実施していますび据付工事完了後' 販売店 • 
工事店ととをにお客さまご自身でちご確認ください。 


■長期間 ffi 用しないとま(シ—ズン按了時)は、次の夏領でお手入れしてくださし、。 

製品は据付けたままにしてください。 

0電源プラグをコンセントから抜く。 

Q 力ートリッジタンクを空にして、油受けざ S の灯油をスポイドで抜をとる。 

Q 製品が観、 エアーフィルター、 温風吹出口の掃除をずる。 


「お買上げの販売店」、またはお近くの「兰養電機修理窓口.ご相談窓口」にお問い含ねせください。 

専門技術者〔(財)日本石ミ由燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など〕のしぶ販売店に 
ご相談ください。不完全な修理は危険です。 


; -> こを:荀取 

|^(長期間巧用しない場合) 


調鼓！卿品交換のしかた) 

‘'なち 


[お願い] 


どうしても取りはずして保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してくださし、。 
再び据付けるときは、がず r お買上げの販売店」に依頼してください。 

お客さまご自身では、据イゴエ事をしないでください。 

聲品内部の清掃は、必ず r お質上げの販売店 J に依頼してください。 


[お願い] 

排気ガスがよどまないか 
確認ずる 

扫瞭ガスを再度吸い込んで不完 
全燃焼を起こずことがありまず。 



タコ足配線で使わない 
電源は交流100 V コンセント単独 
で使ラ。 



据巧場巧の還定/製品と周囲との距離 
修理. — 
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製品と周固との距離 


製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置暮準〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会〕でミ夫められている下図 
の可燃物との据離を必ずとつてください。 

アフターサービス、を期点検、更に給排気回りの点検を行ラためにも必要です。 



■ 



据巧場所の選定/製品と周囲との距離 
度理•巧管 
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据巧工事後の確認 



上記び守6れてしげよいと义災*不完全燃焼などをおこずおそれがありまずので、，玻売店-工事店に正しい処置をご依頼ください。 


試運転 
据付工事後の確認 
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試運転は、販売店-工事店と立合いで行ってください。 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 


■運起準備 


■運巧開始と停止の手順 


I タンクドア ーを 開け カー トリツジタンクに 
^給油ずる。 

I 置台などに油漏れ、油のにじみがないか確 

知る。 

i 電源プラグをコンセント(単相100 V ) に石き 
f 実に差し&む。 


〇域 


スイッチを巧して「入 J にずる。 

運転ランプび点巧し、已〜日分後に燃焼を開始し、 
温風びでます。その状態で約1已分間運転して異 
常表示び出ないか確認して < ださい。 


>再度運転スイッチを押して「切]にずる。 

運乾ランプび消灯し、燃焼を停止します。しばら 
くして本体び冷えると対流用送風機び止まり、運 
乾び停止しまず。 


お知5せ 

♦室内温度び3び C じ1上ある場合に試運転するときには温度/タイマー設定ボタン么を己秒政上 
巧し続けて 「 H 」 を表示させると最大燃焼量で連続運転对孔ほす。 

♦連続運転は自動的に約10分間で解除されますび、ブボタンか運転スイッチを「切」にしても解 
除でをます。 

■初期運乾時の現象 

♦初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

♦温風吹出口から煙やにおいび出ることびありますび、パッキンか5初期的に発生する臭いや燃 
焼器に付着した油やほこりび焼けるためで異常ではありません。 

♦試運乾は部屋の換気をしなび5行ってください。 

■正常運乾の目安 

♦正常運転の目安として、1目〜21ページのよラな現象がないことを確認ください。 


試運扇 
据巧工事後の確認 


25 







■ク u —ンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間 
は、製造巧切り後7年間です。この期間は、通商産業 
省の指導によるをのです。 

■性能部品とは、その製品の機能を維持するために必票 
な部品です。 


修理を依頼されるとさは 


「故障かな？」と思ったら （ 19〜引ぺージ)にしたびって 
お調べください。なお、不具合びあるとさは、運転ス 
イッチを切り、必ず電源フラグを抜いてから、お買上げ 
の販売店にご連絡くださし、。 

■保話期間中は 

修理に際しては、保詔書をご提示ください。 

イ呆証書の規定にしたがって販売店び修理させていただ 
さます。 

■保詔期間びすぎているとさは 
修理ずれば使用できる場合には、ご帯望により修理ご 
せていたださます。 

修理料葡ま、技術料+部品代(出張料)などで構成され 
ています。 

■ご連絡いたださたい内容 


1. 品名云憂クリーンヒーター 

2. お名 VKT -402 LC , 302 LC 

3. お買上げ年•月’日 

4. 故障状況と故障表示 
(でさるだけ具体的に） 

5. ご住所 

(巧おの目印などを） 

己.お名前•單話番号 


北海道地区 



幌(011)221-89 5 1 

化闻巧中央区ホ2を巧 13-25 

リ 1(0166) 26-5580 

脚 II ホ巧 1 を8小 4 

見 （0157) 25-7045 

化見市巧巧町 577-60 

路(〇巧 4 ) 24-1355 

訓な巿吾を巧 2-25 

広 (0155) 35-3111 

巧に巿西13条化 4-1-13 


室蘭 （0143) 45-5781 

ま曲ホ東巧 1-17-19 

吉小巧(0144) 55-1114 

ま小か巿巧巧が巧 -18 

ル樽 (0134) 33-3380 

小巧巿保 2-28-22 

函館 （0138) 49-0345 

函館巧西巧巧町 5 B 9-57 


東北地区 


青森ゆ17) 7 73-8381 

青なホ！?木宇巧尻 37-184 

弘前 （01 72 ) 32-6535 

化前巿大宇舌山 4-20-3 

八戸ゆ 178) 28-8544 

A 戸市長を巧ぞ下を子さ化 6-8 

むつ （0175) 22-3277 

むつ巿巧迎町 2-1 い7 

盛岡ゆ 19) 637-7454 

を岡巿巧巧口化割 30-11 

水ミ尺 （0197) 25-4511 

水巧巿卸巧 2-3 

瓷石 （0193) 23-4611 

を石巿を内町 3-10-1 

仙台 (022) 238-1 773 

仙さ巿をが区大巧町 2-18-23 

気仙沼 (0226) 23-8485 

気仙沼ホ田中前 2-9-2 

石巻 (0225) 95-91 11 

石香巿巧協ず四をを化 16-260 

古川 （0229) 24-3595 

古川巧ホ巧字大產 25-1 


秋田 （018) 865-4471 

が:田ホ A 巧ミが巧 19-36 

横手ゆ 182) 32-1785 

巧手巿卸町 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大館ホが田 2-5-44 

山お （023) 624-0018 

山お市大野目 2-1-21 

酒田 （0234) 22-8533 

沼田巿化新巧 2-14-3 

鶴岡 （0235) 24-6161 

疫岡巿上 M 巧 5-4 

米ミ尺 (0238) 37-5554 

ホミ只巧中田巧 742-8 

福島 （024) 534-7123 

福島市御山ぞ田中58 

郡山 （024) 959-6543 

郎山巿普义田町卸 1-76-1 

会津 (0242) 27-4426 

さまち松巿天單寺町 3-7 

原的 （0244) 24-2842 

原巧ホお井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822 

ぃわき巿内規海台ち巧括巻 75-8 


HI 巧フタ-サ-ビス 



修理 • 取扱し、 • お手入れなどのご相談は 

まず、お買上げの販売店へぉホし巧けくださし、。 

転居や贈答品などでお困りの場合はち一覧表で 

•修理のお問合わせは 「修理窓口」へ 

♦その他のお問合わせは 「ご相談窓口」へ 


保証書(別添付)について 


■保証書は、必ず「お買上げ曰-贩売店名」などの記入を 
お確かめのラえ、販売店からお受取りください。 
■内容をよくお読みのあと、大切に保存してくだごい。 

保証期間…お買上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分につい口ま3年間です。） 


三菱電機修理窓口-ご相談窓口のご案内 

_ (家電品) _ 

修理-取扱いのご相談は ^ 

まずお買上げの販売店へ ) 

輯居や贈答品などでお貢上げの販売店へ 
ご依頼でをない場合は_ _ 


( T 修理のお問ちわせは J ) 


の他のお問さわせは^ 


電話受付： 365日24時間 



アフタ—サ—ビス 


こんなとさ 
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K99B 己 


暖房のめやず 


型式の呼び 
種 類 

点 义 方 式 

^ _1_ m __^ 

暖房出力^! I - 
熱効率 r 最大/最ル 
油タンク容量 
燃料消麵 I 

画ゃず酬 

外形ブ法(置台を含む） 
m 量 

電源電圧および周波数 
專格消費 C 最大消費電力 
耍 力|>瓣消費電力 
給排気筒の型式の呼び 
給排気筒呼び径 
給排気筒壁貫通部孔径 
排気 温度 
電流ヒユ~ズ 
温度ヒュ —ス 
を 全 装置 
その他の装置 


_ VKT-402LC [ VKT-302LC 

_ 気化式-屋 内用密閉式強制給排気お-強制対流お 

高圧放電点乂-自動点火 
巧油 ( J に1号の油） 

3.95 kW (3400 kcal / h ) 「 3.日 2 kW (2600 kcal / h ) 

_ 2.56 kW に如日 kca ン h ) _ _ 2.5 日 kW に如 Okca ン h ) 

_ _ _93 X 93%_ 

目.3 6 (力ートリツジタンク） 

_ 0.4 が/ 0.287 fi /h 日. 340/0.287 e /h 

木造10畳り6.日 m 2 ) まで」〕ンクリ - H 僵做 Om 叫まで I 造8置り 3.0 m 2 ) まで[〕ンクリ - H 1 置 (18 加 2 ほで 

木造り置 (18 加 2 )まで D ンクリ - W 畳做日 m 2 ほで [ 木造8畳り3.日 m 2 ) まで[^1ンクリ-卜1禮り1.邮1まで 
高さ57加 m 、 幅4弧關、與巧3日 0 mm 
23 kg 

1日日 V 50/6日 Hz 

_ (点乂時) 3狐/ 380 W _ 

31/33 W [ 27/3日 W 

_ VKZ-22UCT2-N 

_ D 34 (使用日リング：呼び P 34 JIS 日24014種 D ) _ 

日 5mm _ _ 

_ 2日0で J ；! 下 

_ 8 A -3 A _ _ 

_ _ _ 172で.227で 

巧震自動消火装置-過熱防止装置-点火安全 装置 . 燃焼制御装置.停壁を全装置 
異常週熱防止装置-異常着火検知装置-排気筒はずれ検知装置-異常燃焼検知装置 


♦治な気商トッフ取巧ネジ 

i ネジ3ネ 

♦トップフード 

1個 

•床固おお付ネジ 

2本 

•室の傾利フランジ 

1個 

•給気ホースパンド 

1個 

♦ C 形スト ツバー 

2個 

参お縁バイフ 

1個 

参コードバンド 

2本 

•給油□□をキヤツフ 

1個 

♦至が傾斜フランジ 

1個 

参壁固定部品 

吕個 

♦ IJ— ドク U ツプ 

2個 

♦呈禍躬うンジ剛ネジ 

木が柿 

•壁固ち部品取巧ネジ 

部 

•スポイト 

1個 


※暖房のめやすは(社）日本ガス石油機器工業会の基準によります。 

※寒冷地の住宅は二重窓、敞熱が施工の条件などび異なるため温暖地より広い部屋に対庶できることになります。 




長年ご使用のクリーンヒーターの点検を！ 


•排気バイプがはずれている。 
f 使雨の隐 •臭いがした y、 目がチカチカする。 

，A ♦ホか後部の壁がススでミちれている。 

•のぶごなミ正状 I ま •がお確認おがススで巧れて巧が見えない。 
ぉ L は知 •点义しない。使ち中巧がたびたび消える。 

めジホなん力。 ,51あホに!■ホ’-ン_1という大きな置がする。 
♦その他の黄常•巧障がちる。 


巧障サ事が防止のため、ス 
イッチを切り、雷履プラグを抜 
いてから必ず酿売店に点検- 
修理をご巧設ください。 


云養クリーンヒーターを廃棄処分される場合は、本体巧の巧油を巧きとってか5巧ってください。) 

ぉ 名 、 

お實上げ年月日 

お買上げ店名 
(住 所） 

(電話惡号） 


ん兰菱電機株式会社 

お馬裝俩 ff 干370 -0492 お愚写新田郡尾島町岩が800 













